Bericht über die Sitzung des Gemeinderates am 11. September 2018 


TOP 1 
Besichtigung der aktuellen Kanalbaumaßnahme in der Ortsmitte (Zufahrt Rewe) 


Der Gemeinderat wurde zu Beginn der Sitzung direkt vor Ort über die derzeit sich im Bau 
befindliche Kanalbaumaßnahme informiert. Für den verbesserten Hochwasserschutz werden dort 
etwa 50 Meter Kanalrohre DN 700, etwa 80 Meter Kanalrohre mit Durchmesser 1800 mm und 
etwa 72 Meter Rechteckrahmenprofile in Stahlbeton mit Durchmesser 2000 x 1800 mm bzw. DN 
2400 x 1800 mm verlegt. Insgesamt fallen etwa 2500 m? an Erdarbeiten an. Zusätzlich muss eine 
Wasserleitung sowie Teile der Straßenbeleuchtung neu angepasst werden. Bei dieser Maßnahme 
werden etwa 1.225.000 € für den Hochwasserschutz investiert. 


TOP 2 


Einwohnerfragestunde 
Keine Anfragen 


TOP 3 


Bekanntgabe Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
Keine Bekanntgaben 


TOP 4 
Jahresbericht FORUM 2017 


Zu diesem Tagesordnungspunkt war die Leitung der Bücherei im FORUM, Frau Sabine Engeser, im 
Sitzungssaal anwesend. Sie berichtete umfassend über die Entwicklungen in der Bücherei sowie 
das vielfältige kulturelle Angebot des FORUM. Zeitgleich nahmen Frau Engeser und Herr 
Bürgermeister Ganzenmüller die Gelegenheit wahr, um den haupt- und insbesondere den 
ehrenamtlichen Helferinnen der Bücherei sowie den Mitgliedern des Arbeitskreises Kultur für ihr 
großes Engagement rund um das kulturelle Leben in Bodelshausen einen besonderen Dank 
auszusprechen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Berichtsinhalte erscheint im nächsten 
Gemeindeboten. 


TOP5 


Jugendmusikschule Steinlach e.V. 
Hier: Information zum Rechnungsabschluss 2017 sowie zum Haushaltsplan 2018 


Hauptamtsleiter Florian King informierte das Gremium über den Rechnungsabschluss 2017 sowie 
den Haushaltsplan 2018 der Musikschule Steinlach e.V. Die Mitgliederversammlung der JMS hatte 
diesen am 24.04.2018 zur Kenntnis genommen und zeitgleich den Haushaltsplan 2018 einstimmig 
beschlossen. Der Haushalt der Jugendmusikschule Steinlach e.V. finanziert sich teilweise über 
feste Regelzuschüsse der beteiligten Kommunen. Erstmals im Jahr 2012 war aus verschiedenen 
Gründen auch unter Einbeziehung dieser festen Zuschüsse pro Schüler ein Abmangel zu 
verzeichnen. Dieser wird nach der Vereinbarung der Gemeinden untereinander je zu 50% nach 
der Schülerzahl und der Einwohnerzahl verteilt. Im Jahr 2017 konnte, unter Berücksichtigung der 
Zuschüsse, ein Überschuss erwirtschaftet werden, der den Kommunen in der 
Abmangelfinanzierung 2018 zu Gute kommt. 


Das Jahr 2018 bringt für die Gemeinde Bodelshausen aus der Regel- und Abmangelfinanzierung 
folgenden monetären Aufwand mit sich: 


Regelzuschuss 2018 11.666,70 € 
Vorschuss-Beteiligung 2018 9.288,37 € 
Abzüglich Überschuss 2017 - 952,08 € 
Gesamtsumme 20.002,99 € 


Der Gemeinderat nahm die Verwaltungsinformation zur Kenntnis. 
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TOP 6 


Prüfung der Bauausgaben für die Jahre 2013 bis 2017 durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
Hier: Unterrichtung des Gemeinderats nach $ 114 Abs. 4 der Gemeindeordnung 


Der Gemeinderat wurde über die am Anfang des Jahres durchgeführte Bauprüfung in Kenntnis 
gesetzt. Geprüft wurden verschiedene Baumaßnahmen aus den Jahren 2013 bis 2017 über ca. 
3,5 Mio. Bausumme. Bei der Bauprüfung konnten erfreulicher Weise keine finanziellen Mängel bei 
den Bauabrechnungen festgestellt werden. Die Prüfungsbemerkungen haben sich auf einzelne 
formelle Verfahrensweisen beschränkt. Mit Erlass des Landratsamtes Tübingen Abteilung 
Kommunalaufsicht vom 30.07.2018 ist das Prüfungsverfahren abgeschlossen. 


TOP 7 


Annahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen 
Hier: Spendenbericht 1. Halbjahr 2018 


Die Gemeinde und ihre Einrichtungen erhielten im 1. Halbjahr 2018 Geldspenden im Gesamtwert 
von rd. 1.400 €. Der Gemeinderat stimmte der Annahme dieser Spenden zu. Diese Annahme ist 
mit einem herzlichen Dank an die Spender verbunden. 


TOP 8 
Verschiedenes 


Kabelverlegearbeiten der Netze BW 

Der Gemeinderat wurde über eine von der Netzte BW beabsichtigte Kabelverlegemaßnahme zur 
Verstärkung des Mittelspannungsnetzes von der Trafostation in der Schillerstraße bis zur 
Trafostation beim Bildungszentrum Bodelshausen in der Ofterdinger Straße 12 informiert. Die 
Kabelverlegearbeiten erfolgen innerhalb den Feldwegen östlich der Bebauung Teckstraße und 
Mössinger Straße und zwischen den Sportanlagen. Die beiden Trafostationen werden komplett 
abgebrochen und durch neue Trafostationen ersetzt. 


Wegbefestigung zwischen Sportanlagen und Reitplatz 
Aus der Mitte des Gemeinderats wurde vorgeschlagen, den bisher geschotterten Weg mit einem 


Asphaltbelag dauerhaft zu befestigen. Am bisherigen Schotterbelag entstehen regelmäßig große 
Schlaglöcher, welche vom Reiterverein oder Bauhof behoben werden müssen. Ebenfalls entsteht 
bei trockener Witterung beim Befahren eine große Staubentwicklung und bei schlechter Wetterlage 
ist der Weg sehr stark verschmutzt. Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, in welchem 
Kostenrahmen sich eine Asphaltierung bewegen wird. In einer der nächsten Sitzungen soll dann 
über die Befestigung des Weges beraten werden. 


